LF 


emerytowany konduktor | klasy przy kolei pölnocnej Cesarza Ferdynanda, 


przeżywszy lat 88, po krótkich cierpieniach, opatrzony SS. Sakramentami, zasnal w Panu 
dnia 25 Stycznia 1883 r. o godzinie wpół do 12 rano. 


W smutku pozostała Rodzina zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Znajomych i pobożną Publiczność, na wyprowadzenie 


zwłok z domu przy ul. Lubiez pod Nr. 107, w Sobotę dnia 27 b. m. o godz. 4 popoładniu wprost na Cmentarz. 7, 4 


an 
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NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawi się w Poniedziałek dnia 29 b. m. o godzinie wpół do 9 rano w Kościele św. Mikołaja. i 


W drukami „CZARU* w Krakowie. 


